STANISŁAW Ogończyk GRODZIGKI 


przeżywszy lat 61, po długich i dolegliwyeh cierpieniach, 
opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 31 sierpnia 1899 r. 


z OOO 
W smutku pograzona żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 
ar 


i Pobozna Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie w. Niedzielę 
d. 3 września b. r. o godz. 4 popołudniu z krypty AX. Pijarów. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie w poniedziałek dnia 4 b. m. o godzinie 9 rano w kościele 
00. Kapucynów. 


Drukarnia W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie. 


